Juliusz Kydrytsk 


Dyrektor Państw. Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie 


zmarł dnia 18 maja 1937 roku. 


Odszedł wypróbowany Przyjaciel Młodzieży, wytrawny Pedagog i zasłużony Pracownik szkolny. 


Pogrzeb odbędzie się we czwartek dnia 20 b. m. o godz. 10 rano na cmentarzu rakowickim, 
o czym zawiadamia 


Stow. Dyrektorów Szkół Średnich 


w Krakowie. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13. 


